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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 870 


9 Ιουλίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 39479/1851 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Μαρτίου 2000 «γιατηντροποποίηση της οδη¬ 
γίας 70/221/ΕΟΚτου Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται 
στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπί¬ 
σθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκούμενων τους.» 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων 84 και 88 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το 
ν.2696/99 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο¬ 
ρίας». 

β. Του δευτέρου άρθρου του ν.2077/1992 (Α’ 136) «Κύ¬ 
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο¬ 
νται στην Τελική πράξη». 

γ. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1338/83 (Α’ 34) 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθη¬ 
κε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α’ 70) και 
το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α’ 101). 

δ. Του άρθρου 29Α του ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (Α’ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 
27 του ν. 2081/92 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 1 ν.2469/1997. 

ε. Του Π.Δ. 528/1983 (Α' 203) «Προσαρμογή της νομο¬ 
θεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚτου Συμ¬ 
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 
1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών- 
μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων 
και των διατάξεων οπίσθιας προφυλάξεως των οχημάτων 
με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 
74/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 11798/1984 (Β' 455) 
και 17868/1364/97 (Β’ 933), αποφάσεις με τις οποίες εν¬ 
σωματώθηκαν την Εθνική νομοθεσία οι οδηγίες 
81/333/ΕΟΚ, 97/19/ΕΚ αντίστοιχα. 


ζ. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) «Προσαρμογήτης Ελληνι¬ 
κής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της και 70/156/ΕΟΚ 
Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
της 6 Φεβρουάριου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομο¬ 
θεσιών των Κρατών- μελών, που αφορούν στην έγκριση 
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους», όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ, της 21 
Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ, της 12 Ιουνίου 1978 και 
80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμ¬ 
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

2. Το γεγονός ότι από διατάξεις της απόφασης αυτής 
Ιουνίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ της 20ης Μαρ¬ 
τίου 2000 «γιατηντροποποίησητης οδηγίας 70/221/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών 
καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των 
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους» 
που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. ί 106 
της 3-5-2000 (σελίδες 7-20) όπως διορθώθηκε με το Ε 64 
της 6-3-2001 (σελίδα 39), όπως εναρμονίστηκε με το Π.Δ. 
538/1983. 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Ο τίτλος του Π.Δ. 528/1983 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

"Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδη¬ 
γίας 70/221/ΕΟΚτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970, «περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αναφέρονται στις 
δεξαμενές καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφυ- 
λάξεωςτων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμε¬ 
νων τους»” 

2. Το άρθρο 2του Π.Δ. 528/1983 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 
17868/1364/97 (Β' 933) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

" Άρθρο 2 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως "όχημα” νοείται 
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οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα και τα ρυμουλκούμενά 
του, όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Ατού Π.Δ. 
431/1983 (ΑΊ60) όπως ισχύει.” 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 528/1983 
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 
της ΚΥΑ 17868/1364/97 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

"1. Δεν μπορεί να απαγορευτεί η έγκριση τύπου, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 84 του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυ¬ 
κλοφορίας, ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις 
δεξαμενές καυσίμων αν το όχημα αυτό πληροί τις προ¬ 
διαγραφές του παραρτήματος περί δεξαμενών καυσί¬ 
μων” 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3α του Π.Δ. 528/1983 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της 
ΚΥΑ 17868/1364/97 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

"1. Δεν μπορεί να απαγορευτεί η πώληση, απογραφή 
και ταξινόμηση κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυ¬ 
κλοφορίας, καθώς επίσης, η χορήγηση άδειας κυκλοφο¬ 
ρίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή η χρήση ενός 
οχήματος,για λόγους που αφορούν στις δεξαμενές καυ¬ 
σίμων αντο όχημα αυτό πληροίτις προδιαγραφές του πα¬ 
ραρτήματος περί δεξαμενών καυσίμων.” 

5. Το άρθρο 7ατου Π.Δ. 528/1983 όπως προστέθηκε με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 17868/1364/97 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

”Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προ¬ 
σαρμογή προς την τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών 
των παραρτημάτων του παρόντος πδ εκδίδονται σύμφω¬ 
να με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του 
πδ 431/1983 όπως ισχύει”. 

6. Ο πίνακας παραρτημάτων και το παράρτημα I του 
Π.Δ. 528/1983 όπως ισχύει τροποποιούνται σύμφωνα με 
το παράρτημα της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. Από την δημοσίευση της παρούσης οι αρμόδιες Υπη¬ 
ρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του Π.Δ. 528/1983, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρούσα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 
431/1983 (Α 160) όπως ισχύει. 

2. Από τις 3 Μάίου 2002 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: 

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 431 /1983 για ένα 
νέο τύπο οχήματος, για λόγους συνδεόμενους με τις δε¬ 
ξαμενές καυσίμων του, εάν ο τύπος αυτός οχήματος δεν 
ανταποκρίνεται στις διατάξεις του Π.Δ. 528/1983, όπως 
τροποποιείται από την παρούσα ΚΥΑ. 

3. Από τις 3 Μάίου 2003 οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: 

- θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία 
συνοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
πδ 431/1983 όπως ισχύει, δεν ισχύουν για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παραπάνω Π.Δ. για 
λόγους συνδεόμενους με τις δεξαμενές καυσίμων, εάν ο 
τύπος αυτός οχήματος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 528/1983, όπως τροποποιείται από την παρού¬ 
σα ΚΥΑ. 

4. Οι υφιστάμενες εγκρίσεις εξακολουθούν να ισχύουν 
σε οχήματα εφοδιασμένα με μεταλλικές δεξαμενές 


υγρών καυσίμων και επιτρέπονται επεκτάσεις των εν λό¬ 
γω εγκρίσεων, σύμφωνα με τους όρους υπάτους οποίους 
αρχικώς χορηγήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης απόφασης Πίνακας Παραρτημάτων και Πα¬ 
ραρτήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 70/221/ΕΟΚ 

Πίνακας παραρτημάτων 

Η παραπομπή στο παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παράρτημα 1: Δεξαμενές υγρών καυσίμων 

Προσάρτημα 1: Δοκιμή αντοχής στη φωτιά 

Προσάρτημα 2: Διαστάσεις και τεχνικά στοιχεία πυρί¬ 
μαχων πλίνθων 

Προσάρτημα 3: Πληροφοριακό έγγραφο 

Προσάρτημα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ» 

Παράρτημα I 

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμε¬ 
νο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα οχήματα 
που διέπονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως: 

2.1. «Τύπος οχήματος ως προς τις δεξαμενές καυσί¬ 
μων», οχήματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ 
τους όσον αφορά: 

2.1.1. τη δομή, το σχήμα, τις διαστάσεις και τα υλικά κα¬ 
τασκευής (μέταλλο, πλαστικό) της (των) δεξαμενής(-ών), 

2.1.2. σε οχήματα κατηγορίας Μ! (Ό, τη θέση της (των) 
δεξαμενής(-ών) στο όχημα, εφόσον επηρεάζει αρνητικά 
τις απαιτήσεις του σημείου 5.10 του παρόντος παραρτή¬ 
ματος 1 

2.2. «διαμέρισμα επιβατών», νοείται ο χώρος για τους 
επιβάτες που περικλείεται από τη σκεπή, το δάπεδο, τα 
πλευρικά τοιχώματα, τις θύρες, τους εξωτερικούς υαλο¬ 
πίνακες, το εμπρόσθιο διαχωριστικό διάφραγμα και το 
οπίσθιο διαχωριστικό διάφραγμα 1 

2.3. «μάζα κενού οχήματος», η μάζα του οχήματος σε 
ετοιμότητα λειτουργίας όπως ορίζεται στο σημείο 2.6του 
παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 1 

2.4. «δεξαμενή», η (οι) δεξαμενή(-ές) που έχει(-ουν) με¬ 
λετηθεί για να περιέχει(-ουν) το υγρό καύσιμο, όπως ορί¬ 
ζεται στο σημείο 2.6, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο 
λόγο για την πρόωση του οχήματος, χωρίς τα εξαρτήμα¬ 
τα της (τους) [σωλήνα πλήρωσης (εφόσον αποτελεί χω¬ 
ριστό στοιχείο), στόμιο πλήρωσης, πώμα, δείκτη ποσότη¬ 
τας, σύνδεσης με τον κινητήρα ή για την αντιστάθμιση της 
εσωτερικής υπερπίεσης κλπ.] 1 

2.5. «χωρητικότητα της δεξαμενής», η χωρητικότητα 
όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή 1 

2.6. «υγρό καύσιμο», καύσιμο που ευρίσκεται σε υγρή 
κατάσταση υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 


(ή Όπως ορίζεται στο παράρτημα 11 μέρος Α της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ. 
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3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 

3.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου οχήματος 
ως προς τις δεξαμενές καυσίμου του, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υπο¬ 
βάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 

3.2. Στο προσάρτημα 3 δίνεται υπόδειγμα του πληρο¬ 
φοριακού εγγράφου. 

3.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη 
διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου προσκομίζονται 
τα εξής: 

3.3.1. όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύ¬ 
που οχήματος ή τα μέρη του οχήματος που η τεχνική υπη¬ 
ρεσία θεωρεί αναγκαία για τις δοκιμές έγκρισης 1 

3.3.2. στην περίπτωση οχήματος εξοπλισμένου με δε¬ 
ξαμενή κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό: επτά επι¬ 
πλέον δεξαμενές, μετά εξαρτήματα τους 1 

3.3.3. στην περίπτωση οχήματος εξοπλισμένου με δε¬ 
ξαμενή κατασκευασμένη από μη πλαστικό υλικό: δύο επι¬ 
πλέον δεξαμενές, με τα εξαρτήματα τους. 

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 

4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται 
έγκριση τύπου ΕΚ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 4 παράγρα¬ 
φος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 

4.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ 
δίνεται στο προσάρτημα 4. 

4.3. Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος χορηγείται 
αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδη¬ 
γίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν μπορεί να χο¬ 
ρηγήσει τον ίδιο αριδμό έγκρισης για άλλο τύπο οχήμα¬ 
τος. 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5.1. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι κατασκευασμένες 
έτσι ώστε να είναι ανθεκτικές στη διάβρωση. 

5.2. Οι δεξαμενές πρέπει να αντεπεξέρχονται, όταν φέ¬ 
ρουν όλα τα εξαρτήματα που κανονικώς προσαρμόζονται 
σε αυτές, στις δοκιμές διαρροής που διενεργούνται σύμ¬ 
φωνα με το σημείο 6.1 σε σχετική εσωτερική πίεση ίση 
προς το διπλάσιο της υπερπίεσης λειτουργίας, σε καμία 
όμως περίπτωση λιγότερο από υπερπίεση 0,3 03Γ. 

Οι δεξαμενές οχημάτων που είναι κατασκευασμένες 
από πλαστικό υλικό θεωρούνται ότι πληρούν την ανωτέ¬ 
ρω απαίτηση εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην πε- 
ριγραφόμενη στο σημείο 6.3.2 δοκιμή. 

5.3. Τυχόν υπερπίεση ή πίεση υπερβαίνουσα την πίεση 
λειτουργίας πρέπει να αντισταθμίζεται αυτόματα με κα¬ 
τάλληλες διατάξεις (εξαεριστικά, βαλβίδες ασφαλείας 
κ.λπ.). 

5.4. Τα εξαεριστικά πρέπει να είναι μελετημένα κατά 
τρόπο ώστε να προλαμβάνονται τυχόν κίνδυνοι πυρκα¬ 
γιάς. Συγκεκριμένα, τυχόν καύσιμο που διαφεύγει όταν 
πληρούται(-ούνται) ή (οι) δεξαμενή(-ές) δεν πρέπει να πέ¬ 
φτει στο σύστημα της εξάτμισης. Το καύσιμο αυτό πρέπει 
να παροχετεύεται στο έδαφος. 

5.5. Η (Οι) δεξαμενή(-ές) δεν πρέπει να τοποθετείται 
(-ούνται) σε, ή να αποτελεί(-ούν), επιφάνεια (δάπεδο, τοί¬ 
χωμα, διάφραγμα) του διαμερίσματος επιβαινόντων ή άλ¬ 
λου διαμερίσματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτού. 

5.6. Πρέπει να προβλέπεται χώρισμα μεταξύ του διαμε¬ 
ρίσματος επιβαινόντων και της (των) δεξαμενής(-ών). Το 
χώρισμα εππρέπεται να περιέχει ανοίγματα (π.χ. για τη 
διέλευση καλωδίων) υπό τον όρο ότι είναι έτσι διατεταγ¬ 


μένα ώστε να μην μπορεί το καύσιμο να ρεύσει ελεύθερα 
από την (τις) δεξαμενή (-ές) προς το διαμέρισμα επιβαινό- 
ντων ή άλλο διαμέρισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμή¬ 
μα αυτού υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης. 

5.7. Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι στέρεα προσδεδε- 
μένη και τοποθετημένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τυ¬ 
χόν διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή ή τα εξαρτήματα 
της διαφεύγει προς το έδαφος και όχι προς το διαμέρισμα 
επιβαινόντων υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης. 

5.8. Το στόμιο πλήρωσης δεν πρέπει να ευρίσκεται στο 
διαμέρισμα επιβαινόντων, στο χώρο αποσκευών ή στο 
διαμέρισμα του κινητήρα. 

5.9. Το καύσιμο δεν πρέπει να διαφεύγει μέσω του πώ¬ 
ματος της δεξαμενής ή μέσω των διατάξεων αντιστάθμι¬ 
σης της υπερτηεσης κατά τις προβλεπτές συνθήκες λει¬ 
τουργίας του οχήματος. Σε περίπτωση ανατροπής του 
οχήματος γίνεται ανεκτό το στάξιμο, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνει τα 30 ρ/πιιιτ η απαίτηση αυτή πρέπει να επα¬ 
ληθεύεται κατά την προδιαγραφόμενη στο σημείο 6.2 δο¬ 
κιμή. 

5.9.1. Το πώμα της δεξαμενής πρέπει να είναι στερεω¬ 
μένο στο σωλήνα πλήρωσης. Ο στεγανοποιητικός δακτύ¬ 
λιος (φλάντζα) πρέπει να συγκροτείται ασφαλώς στη δέ¬ 
ση του, ενώ το πώμα όταν είναι κλειστό πρέπει να εφαρ¬ 
μόζει επί του στεγανοποιητικού δακτυλίου και του 
σωλήνα πλήρωσης. 

5.9.1.1. Οι απαιτήσεις του σημείου 5.9.1 τεκμαίρεται ότι 
πληρούνται εάν το όχημα ανταποκρίνεται προς τις απαι¬ 
τήσεις του σημείου 5.1.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ( 1 ), υπό τον όρο ότι τα παραδείγματα που πα¬ 
ρατίθενται στην τρίτη περίπτωση του σημείου αυτού δεν 
έχουν εφαρμογή για οχήματα άλλα από εκείνα που ανή¬ 
κουν στις κατηγορίες Μι ή Νή. 

5.10. Οι δεξαμενές καυσίμων τοποθετούνται κατά τρό¬ 
πο ώστε να προστατεύονται από τις συνέπειες μετωπικής 
ή οπίσθιας σύγκρουσης του οχήματος 1 πλησίον της δε¬ 
ξαμενής δεν πρέπει να υπάρχουν προεξέχοντα μέρη, αιχ¬ 
μηρές ακμές κ.λπ. 

5.11. Η δεξαμενή καυσίμου και ο σωλήνας πλήρωσης 
πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται στα οχήμα¬ 
τα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η σώρευση στατι¬ 
κών ηλεκτρικών φορτίων σε ολόκληρη την επιφάνεια 
τους. Εφόσον απαιτείται, τα φορτία αυτά πρέπει να εκ- 
φορτίζονται στην μεταλλική δομή του πλαισίου ή σε οποι¬ 
αδήποτε μεγάλη μεταλλική μάζα μέσω καλού αγωγού. 

5.12. Επιπλέον, οι δεξαμενές από πλαστικό υλικό πρέπει 
να υποβάλλονται επίσης σε δοκιμή σύμφωνα με την ειδι¬ 
κή διαδικασία του σημείου 6.3. 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ 

6.1. Δοκιμή σε υδραυλική πίεση 

Η δεξαμενή υποβάλλεται σε δοκιμή υδραυλικής εσωτε¬ 
ρικής πίεσης εκτελούυενη σε μενονωυένη μονάδα πλήρη 
μεθ’ όλων των εξαρτημάτων της. Η δεξαμενή πληρούται 
τελείως με μη αναφλέξιμο υγρό (για παράδειγμα νερό). 
Αφού διακοπεί κάθε επικοινωνία με τον έξω χώρο, αυξά¬ 
νεται σταδιακά η πίεση, μέσω του σωλήνα που τροφοδο¬ 
τεί τον κινητήρα με καύσιμο, έως σχετική εσωτερική πίε¬ 
ση ίση προς το διπλάσιο της χρησιμοποιούμενη πίεσης 
λειτουργίας, και οπωσδήποτε τουλάχιστον σε υπερπίεση 
0,3 03Γ, διατηρούμενη επί ένα λεπτό. Στο διάστημα αυτό 
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δεν πρέπει να διαρραγεί ή να παρουσιάσει διαρροή το κέ- 
λυφος της δεξαμενής- επιτρέπεται όμως να παρουσιάσει 
μόνιμη παραμόρφωση. 

6.2. Δοκιμή ανατροπής 

6.2.1. Η δεξαμενή μεθ’ όλων των εξαρτημάτων της το¬ 
ποθετείται σε διάταξη δοκιμών κατά τρόπο που να αντι¬ 
στοιχεί στην εγκατάσταση της επί του οχήματος για το 
οποίο προορίζεται το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα 
αντιστάθμισης της εσωτερικής υπερπίεσης. 

6.2.2. Η διάταξη τιμών περιστρέφεται περί άξονα πα¬ 
ράλληλο προς τον διαμήκη άξονα του οχήματος. 

6.2.3. Η δοκιμή εκτελείται με τη δεξαμενή πεπληρωμέ- 
νη στο 90% της χωρητικότητας της, και επίσης στο 30% 
της χωρητικότητάς της, με μη αναφλέξιμο υγρό με τιμή 
πυκνότητας και ιξώδους παραπλήσια εκείνων του κανονι- 
κώς χρησιμοποιούμενου καυσίμου (επιτρέπεται η χρήση 
νερού). 

6.2.4. Η δεξαμενή στρέφεται από τη θέση εγκατάστα¬ 
σης της κατά 90° προς τα δεξιά. Η δεξαμενή παραμένει 
στη θέση αυτή τουλάχιστον επί πέντε λεπτά. 

Η δεξαμενή στρέφεται έπειτα προς την ίδια κατεύθυνση 
κατά 90° ακόμη. Η δεξαμενή κρατείται στη θέση αυτή, 
όπου είναι πλήρως ανεστραμμένη, τουλάχιστον επί πέντε 
ακόμη λεπτά. 

Η δεξαμενή περιστρέφεται επανερχόμενη στην κανονι¬ 
κή της θέση. Αν είναι ανάγκη, το χρησιμοποιούμενο στη 
δοκιμή υγρό που δεν επέστρεψε στη δεξαμενή από το σύ¬ 
στημα αερισμού συλλέγεται και αντικαθίσταται. 

Η δεξαμενή περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύ¬ 
θυνση κατά 90° και αφήνεται εκεί επί πέντε τουλάχιστον 
λεπτά. 

Η δεξαμενή στρέφεται περαιτέρω προς την ίδια κατεύ¬ 
θυνση κατά 90°, διατηρείται δε στην πλήρως ανεστραμ¬ 
μένη αυτή θέση επί πέντε τουλάχιστον λεπτά. Έπειτα, η 
δεξαμενή περιστρέφεται επανερχόμενη οτην κανονική 
της θέση. 

6.3. Πρόσθετες δοκιμές για δεξαμενή(-ές) οχημάτων 
κατασκευασμένη(-ες) από πλαστικό υλικό 

6.3.1. Αντοχή σε κρούση 

6.3.1.1. Η δεξαμενή πληρούται έως την πλήρη χωρητι- 
κότητά της με μείγμα νερού-γλυκόλης ή με άλλο υγρό χα¬ 
μηλού σημείου πήξεως, που δεν μεταβάλει τις ιδιότητες 
του υλικού της δεξαμενής, έπειτα δε υποβάλλεται σε δο¬ 
κιμή διάτρησης. 

6.3.1.2. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής αυτής, η δεξαμε¬ 
νή πρέπει να έχει θερμοκρασία 233 Κ ± 2 Κ (- 40 °0 ± 
2 ° 0 ). 

6.3.1.3. Γιατη δοκιμή χρησιμοποιείται διάταξη κρούσης 
με εκκρεμές. Το κρουστικό σώμα είναι από χάλυβα και 
έχει τη μορφή πυραμίδας με τετράγωνη βάση και έδρες 
ισόπλευρα τρίγωνα, όπου οι ακμές και η κορυφή είναι 
στρογγυλευμένες με ακτίνα 3 πιπι. Το κέντρο κρούσης 
του εκκρεμούς συμπίπτει με το κέντρο βάρους της πυρα¬ 
μίδας- η απόσταση του κέντρου αυτού από τον άξονα πε- 
ριστροφήςτου εκκρεμούς είναι 1 πι. Η συνολική μάζα του 
εκκρεμούς είναι 151<ς|. Η ενέργεια του εκκρεμούς τη στιγ¬ 
μή της κρούσηςπρέπει να είναι τουλάχιστον30 Νπι και κα¬ 
τά το δυνατόν πλησιέστερα στην τιμή αυτή. 

6.3.1.4.0ι δοκιμές διενεργούνται στα σημεία της δεξα¬ 
μενής που θεωρούνται ως πλέον ευπαθή σε μετωπικές ή 
οπίσθιες συγκρούσεις. Τα θεωρούμενα ως ευπαθή ση¬ 


μεία είναι τα πλέον εκτεθειμένα ή ασθενέστερα λόγω οχή¬ 
ματος της δεξαμενής ή τρόπου εγκατάστασης της στο 
όχημα. Στο πρακτικό της δοκιμής αναφέρονται τα επιλε- 
γέντα από τα εργαστήρια σημεία. 

6.3.1.5. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής η δεξαμενή κρα¬ 
τείται στη θέση της με τα εξαρτήματα συνάρμοσης στην 
πλευρά ή στις πλευρές απέναντι από εκείνη της κρούσης. 
Από τη δοκιμή δεν πρέπει να προκαλείται διαρροή. 

6.3.1.6. Όλες οι δοκιμές κρούσης επιτρέπεται να εκτε- 
λούνται σε μια δεξαμενή ή η καθεμία σε διαφορετική δε¬ 
ξαμενή, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή. 

6.3.2. Μηχανική αντοχή 

Η δεξαμενή δοκιμάζεται για διαρροές και ακαμψία σχή¬ 
ματος υπό τους περιγραφόμενους στο σημείο 6.1 όρους. 
Η δεξαμενή μεθ’ όλωντωνεξαρτημάτωντηςτοποθετείται 
σε διάταξη δοκιμών κατά τρόπο που αντίστοιχη σε εκείνο 
της εγκατάστασης στο όχημα για το οποίο προορίζεται. 
Ως υγρό δοκιμής χρησιμοποιείται νερό σε θερμοκρασία 
326 Κ (53°0), με το οποίο πληρούται η δεξαμενή στο 
100 % της χωρητικότητάς της. Η δεξαμενή υποβάλλεται 
σε σχετική εσωτερική πίεση ίση προς το διπλάσιο της πίε¬ 
σης λειτουργίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον 0,3 όαι- σε 
θερμοκρασία 326 Κ ±2 Κ (53° Ο ±2° Ο) επί πέντε ώρες. Κα¬ 
τά τη διάρκεια της δοκιμής η δεξαμενή και τα εξαρτήμα¬ 
τα της δεν πρέπει να παρουσιάσουν ρωγμές ή διαρροές- 
επιτρέπεται όμως η μόνιμη παραμόρφωση της δεξαμε¬ 
νής. 

6.3.3. Διαπερατότητα από το καύσιμο 

6.3.3.1. Το χρησιμοποιούμενο για τη δοκιμή διαπερατό¬ 
τητας καύσιμο είτε είναι το καύσιμο αναφοράς που προ¬ 
διαγράφεται στο παράρτη μα VI11 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 
ή καύσιμο σούπερ του εμπορίου. Εάν η δεξαμενή έχει με¬ 
λετηθεί για να τοποθετείται μόνο σε οχήματα με κινητήρα 
ανάφλεξης με συμπίεση, η δεξαμενή πληρούται με πε¬ 
τρέλαιο ντίζελ. 

6.3.3.2. Πριν από τη δοκιμή η δεξαμενή πληρούται στο 
50% της χωρητικότητας της με το καύσιμο διεξαγωγής 
της δοκιμής και αφήνεται, χωρίς να σφραγισθεί, σε θερ¬ 
μοκρασία περιβάλλοντος 313 Κ± 2 Κ (40°Ο± 2°0) έως 
ότου σταθεροποιηθεί ο ρυθμός απώλειας βάρους. 

6.3.3.3. Η δεξαμενή κενούται έπειτα και επαναπληρού- 
ται στο 50% της χωρητικότητάς της με το καύσιμο διεξα¬ 
γωγής της δοκιμής, οπότε σφραγίζεται ερμητικά και αφή¬ 
νεται σε θερμοκρασία 313Κ±2Κ(40°0±2°0).Η πίεση 
ρυθμίζεται όταν το περιεχόμενο της δεξαμενής φθάσει 
στη θερμοκρασία διεξαγωγής της δοκιμής. Στο ακολου¬ 
θούν διάστημα δοκιμής των οκτώ εβδομάδων, προσδιο¬ 
ρίζεται η απώλεια βάρους λόγω διάχυσης. Η ανώτατη επι¬ 
τρεπόμενη μέση απώλεια καυσίμου κατά το χρόνο διεξα¬ 
γωγής της δοκιμής ανέρχεται σε 20 9 ανά 24ωρο. 

6.3.3.4. Εάν η απώλεια λόγω διάχυσης υπερβαίνει την 
τιμή που αναφέρεται στο σημείο 6.3.3.3, η περιγραφόμε- 
νη εκεί δοκιμή εκτελείται εκ νέου, επίτης ίδιας δεξαμενής, 
για τον προσδιορισμό της απώλειας λόγω διάχυσης σε 
θερμοκρασία 296 Κ ± 2 Κ(23 °0 ± 1 ° Ο), αλλά κατά τα άλ¬ 
λα υπό τις ίδιες συνθήκες. Η ούτως μετρούμενη απώλεια 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 9 ανά 24ωρο. 

6.3.4. Αντοχή στο καύσιμο 

Μετά τη δοκιμή του ανωτέρω σημείου 6.3.3, η δεξαμενή 
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πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις των ση¬ 
μείων 6.3,1 και 6.3.2. 

6.3.5. Αντοχή στη φωτιά 

Η δεξαμενή υποβάλλεται σης ακόλουθες δοκιμές: 

6.3.5.1. Η δεξαμενή, τοποθετημένη όπως και στο όχη¬ 
μα, εκτίθεται σε φλόγα επί δύο λεπτά. Δεν πρέπει να πα¬ 
ρατηρηθεί ροή υγρού καύσιμου από τη δεξαμενή, 

6.3.5.2. Εκτελούνται τρεις δοκιμές σε διαφορετικές δε¬ 
ξαμενές πεπληρωμένες με καύσιμο ως εξής: 

6.3.5.2.1. εφόσον η δεξαμενή έχει μελετηθεί για τοπο¬ 
θέτηση σε οχήματα εξοπλισμένα είτε με κινητήρα επιβαλ¬ 
λόμενης ανάφλεξης είτε με κινητήρα ανάφλεξης με συ¬ 
μπίεση, εκτελούνται τρεις δοκιμές με τις δεξαμενές πε¬ 
πληρωμένες με βενζίνη σούπερ, 

6.3.5.2.2. εφόσον η δεξαμενή έχει μελετηθεί για τοπο¬ 
θέτηση μόνο σε οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρα ανά¬ 
φλεξης με συμπίεση, εκτελούνται τρεις δοκιμές με τις δε¬ 
ξαμενές πεπληρωμένες με πετρέλαιο ντίζελ, 

6.3.5.2.3. η δεξαμενή τοποθετείται για κάθε δοκιμή σε 
διάταξη όπου προσομοιώνονται όσο γίνεται καλύτερα οι 
πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης. Ο τρόπος στερέ¬ 
ωσης της δεξαμενής πάνω στη διάταξη αντιστοιχεί στις 
σχετικές προδιαγραφές για το όχημα. Λαμβάνονται υπό¬ 
ψη μέρη του οχήματος που προστατεύουν τη δεξαμενή 
και τα εξαρτήματά της από την έκθεση στη φλόγα ή που 
επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πορεία της πυρ¬ 
καγιάς, καθώς και τα προδιαγραφόμενα κατασκευαστικά 
στοιχεία που τοποθετούνται στη δεξαμενή καιταπώματα. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα κάθε είδους ανοίγματα 
θα είναι κλειστά, θα παραμένουν όμως σε λειτουργία τα 
εξαεριστικά συστήματα. Αμέσως πριν από τη δοκιμή η δε¬ 
ξαμενή πρέπει να πληρούται με το προδιαγραφόμενο 
καύσιμο στο 50% της χωρητικότητάς της. 

6.3.5.3. Η φλόγα στην οποία εκτίθεται η δεξαμενή θα 
προέρχεται από καιόμενο σε λεκάνη καύσιμο του εμπορί¬ 
ου για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης (στο εξής 
αποκαλούμενο «καύσμο»). Η ποσότητα του καυσίμου που 
τοποθετείται στη λεκάνη είναι τόση ώστε να διαρκέσει η 
φωτιά, υπό συνθήκες ελεύθερης καύσης, για ολόκληρη 
τη διαδικασία της δοκιμής. 

6.3.5.4. Οι διαστάσεις της λεκάνης επιλέγονται έτσι 
ώστε να διασφαλίζουν ότι εκτίθενται στη φλόγα οι πλευ¬ 
ρές της δεξαμενής καυσίμου. Ως εκ τούτου, η λεκάνη 
πρέπει να υπερβαίνει κατά 20 οπι τουλάχιστον, το πολύ 
όμως κατά 50 οπι, ολόγυ ρα την οριζόντια προβολή της δε¬ 
ξαμενής. Τα πλευρικά τοιχώματα της λεκάνης δεν προε¬ 
ξέχουν περισσότερο από 8 οπι πάνω από τη στάθμη του 
καυσίμου κατά την έναρξη της δοκιμής. 

6.3.5.5. Η λεκάνη πεπληρωμένη με καύσιμο τοποθετεί¬ 
ται κάτω από τη δεξαμενή κατά τρόπο ώστε η απόσταση 
μεταξύ της στάθμης του καυσίμου στη λεκάνη και του 
πυθμένα της δεξαμενής να αντιστοιχεί στο ύψος της δε¬ 
ξαμενής από την επιφάνεια της οδού με το όχημα κενό, 
σύμφωνα με τη μελέτη (βλέπε σημείο 2.3). Πρέπει να είναι 
ελεύθερα μετακινητή είτε η λεκάνη είτε η διάταξη δοκι¬ 
μής, ή και οι δύο. 

6.3.5.6. Κατά τη φάση Γ της δοκιμής, η λεκάνη θα καλύ¬ 
πτεται από πλέγμα τοποθετημένο 3οπι± 1 οπι πάνω από 
τη στάθμη του καυσίμου. Το πλέγμα θα είναι κατασκευα¬ 
σμένο από πυρίμαχο υλικό, όπως προδιαγράφεται στο 
προσάρτημα 2, Δεν θα υπάρχουν κενά μεταξύ των πλίν¬ 
θων. Οι πλίνθοι αυτοί πρέπει να στηρίζονται πάνω από τη 
λεκάνη καυσίμου κατά τρόπο ώστε να μην φράσσονται οι 


οπές τους. Το μήκος και το πλάτοςτου πλαισίου είναι 2 οπι 
έως 4 οπι μικρότερα από τις εσωτερικές διαστάσεις της 
λεκάνης, ώστε να υπάρχει κενό 1 οπι έως 2 οπι μεταξύ του 
πλαισίου και του τοιχώματος της λεκάνης για εξαερισμό. 

6.3.5.7. Όταν η δοκιμή εκτελείται στο ύπαιθρο, θα υπάρ¬ 
χει επαρκής προστασία από τον άνεμο ώστε η ταχύτητα 
του ανέμου στη στάθμη του καυσίμου στη λεκάνη να μην 
υπερβαίνει τα 2,5 (<πι/ά. Πριν από τη δοκιμή το πλέγμα 
θερμαίνεται σε θερμοκρασία 308 Κ ± 5 Κ (35 °0 ± 5 °0). 
Οι πυρίμαχοι πλίνθοι διαβρέχονται ώστε να εξασφαλίζο¬ 
νται οι ίδιες συνθήκες για κάθε διαδοχική δοκιμή. 

6.3.5.8. Η δοκιμή περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις (βλέπε 
προσάρτημα 1). 

6.3.5.8. Ι. Φάση Α: προθέρμανση (σχήμα 1) 

Το καύσιμο στη λεκάνη αναφλέγεται σε απόσταση του¬ 
λάχιστον 3 πι από την υποβαλλόμενη στη δοκιμή δεξαμε¬ 
νή. Μετά από προθέρμανση 60 δευτερολέπτων της ώρας 
η λεκάνη τοποθετείται κάτω από τη δεξαμενή. 

6.3.5.8.2. Φάση Β: απευθείας έκθεση στη φλόγα (σχήμα 

2 ) 

Η δεξαμενή εκτίθεται στη φλόγα από το ελεύθερα καιό¬ 
μενο καύσιμο επί 60 δευτερόλεπτα. 

6.3.5.8.3. Φάση Γ: έμμεση έκθεση στη φλόγα (σχήμα 3) 

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση Β, το πλέγμα τοποθετείται 

μεταξύ της λεκάνης με το καιόμενο καύσιμο και της δεξα¬ 
μενής. Η δεξαμενή πρέπει να εκτεθεί στη μειωμένη φλό¬ 
γα για 60 ακόμη δευτερόλεπτα. 

6.3.5.8.4. Φάση Δ: τέλος δοκιμής (σχήμα 4) 

Η λεκάνη με το καιόμενο καύσιμο καλυμμένη με το πέ- 
τασμα επιστρέφει στην αρχική της δέση (φάση Α). Εάν 
στο τέλος της δοκιμής καίγεται η δεξαμενή πρέπει αμέ¬ 
σως να σβηστεί η φωτιά. 

6.3.5.9. Τα αποτελέσματα της δοκιμής θεωρούνται ικα¬ 
νοποιητικά εάν δεν υπάρχει διαρροή υγρού καυσίμου από 
τη δεξαμενή. 

6.3.6. Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία 

6.3.6.1. Η χρησιμοποιούμενη για τη δοκιμή διάταξη πρέ¬ 
πει να ανταποκρίνεται στον τρόπο εγκατάστασης της δε¬ 
ξαμενής στο όχημα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου 
με τον οποίο λειτουργεί το εξαεριστικά της δεξαμενής. 

6.3.6.2. Η δεξαμενή, πεπληρωμένη στο 50% της χωρη¬ 
τικότητας της με νερό σε θερμοκρασία 293 Κ (20 ° Ο), υπο¬ 
βάλλεται επί μία ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 368 
Κ ± 2 Κ (95°0 ± 2°0). 

6.3.6.3. Τα αποτελέσματα της δοκιμής θεωρούνται ικα¬ 
νοποιητικά εάν μετά τη δοκιμή δεν παρουσιάζεται διαρ¬ 
ροή ή σοβαρή παραμόρφωση της δεξαμενής. 

6.3.7. Σημάνσεις επί της δεξαμενής καυσίμου 

6.3.7.1. Η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα πρέ¬ 
πει να τίθεται στη δεξαμενή και να είναι ανεξίτηλη και ευ¬ 
ανάγνωστη όταν η δεξαμενή τοποθετείται στο όχημα. 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

7.1. Σε περίπτωση που τροποποιούνται οι εγκρίσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμό¬ 
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ 
ΕΟΚ. 

8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

8.1. Λαμβάνονται μέτρα κατοχύρωσης της συμμόρφω¬ 
σης της παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσάρτημα 1 

ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΑΝΏΣΤΑΣΗΣ 


Δεξαμενή καυσίμου Διάταξη δοκιμών 




Σχήμα 2 



Φάση Γ: έμμεση έκθεση στη φλόγα 

Σχήμα 3 



Σχήμα 4 












ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσάρτημα 2 

ΔΙΑΣΤ ΑΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ 


Διάμετρος 30 
Οπές 15 


Ακτίνα 15 
Αποτμήσεις 6 



Τομή Α-Α 


3 = 120 ±5 
0 = 80 ±3 

ο = 40 ± 3 (Οι διαστάσεις δίνονται σε ιγιγπ) 


Πυραντίσιαση βε^ετ-Κε^εΙ) 
Περιεκτικότητα σε αλουμίνα (Αΐ 2 0,) 
Ποσοστό ανοικτών πόρων (Ρο) 
Πυκνότητα 

Ενεργός επιφάνεια οπών 


5Κ 30 

30-33 τοις εκατό 
20-22 τοις εκατό κατ' όγκον 
1 900-2 000 ίξ/ω 3 
44,18 τοις εκατό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσάρτημα 3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ.... 

κατ’ εφαρμογή του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ(*) σχετικά με την έγκριση ΕΚ ενός τόπου οχήματος 

όσον αφορά τις δεξαμενές τον υγρού καυσίμου 

(Οδηγία 70/221/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/8/ΕΚ) 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυ- 
χόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λε¬ 
πτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκής λεπτομέρειες. 

Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ρυθμίζονται ηλεκτρονικώς, 
πρέπει να δίδονται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους. 

0. ΓΕΝΙΚΑ 

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):. 

0.2. Τύπος και γενική(-ές) εμπορική(-ές) περιγραφή (-.ές):. 

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (Ρ):. 

0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:. 

0.4. Κατηγορία οχήματος(Υ):. 

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:. 

0.8. Διεύθυνση (-εις) του (των) εργοστάσιου(-ων) συναρμολόγησης:. 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος (μόνο διαφορετικά στυλ αμαξώματος): 


3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ( κα ) 

3.2.2. Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/τυχόν άλλο (ή 

3.2.3. Δεξαμενή (-ές) καυσίμου 

3.2.3.1. Κύρια (-ες) δεξαμενή(-ές) καυσίμου 

3.2.3.1.1. Πλήθος χωρητικότητα, υλικό κατασκευής:. 

3.2.3.1.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(-ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήμα¬ 
τος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές, βαλβίδες και εξαρτήματα πρόσδεσης:. 


3.2.3.1.3. Σχέδιο όπου εμφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαμενής(ών) στο όχημα:. 

3.2.3.2. Βοηθητική (-ές) δεξαμενή (-ες) καυσίμου 

3.2.3.2.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής:. 

3.2.3.2.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(-ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήμα¬ 
τος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές, δικλείδες και εξαρτήματα πρόσδεσης:. 


3.2.3.2.3. Σχέδιο όπου εμφαίνεται ευκρινώς η θέση της (των) δεξαμενής(-ών) στο όχημα: 


(ημερομηνία, φάκελος) 


(*) Οι αριθμοί σημείων και υποσημειώσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν πληροφοριακό έγγραφο αντιστοιχούν σε εκείνους 
του παραρτήματος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Παραλείπονται τα σημεία που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. 

(ή Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει. 





















ΦΕΚ870 
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Προσάρτημα 4 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

[Μέγιστες διαστάσεις: Α4 (210 ηηιτι χ297 ιγιγπ)] 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΟΥ 

Σφραγίδα της 
διοικητικής αρχής 


Ανακοίνωση που αφορά: 

- έγκριση τύπου (ή 

- επέκταση έγκρισης τύπου (ή 

- απόρριψη έγκρισης τύπου (ή 

- ανάκληση έγκρισης τύπου (ή 

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (ή σχετικά με την οδηγία 
70/221/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/8/ΕΚ: 

Αριθμός έγκρισης τύπου:. 

Λόγος επέκτασης:. 


ΜΕΡΟΣ I 


0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):. 

0.2. Τύπος και γενικής(-ές) εμπορικής(-ές) περιγραφή (ές):. 

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/ιδιαίτε- 

ρη τεχνική ενότητα (ή ( 2 ):. 

0.3.1. θέση της εν λόγω σήμανσης:. 

0.4. Κατηγορία οχήματος (ή ( 3 ): 

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:. 

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων, θέση και τρόπος εναπόθεσης 

του σήματος έγκρισης ΕΚ:. 

0.8. Διεύθυνση (-εις) του (των) εργοστάσιου(-ων) συναρμολόγησης:. 

ΜΕΡΟΣ II 


1. Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση): βλέπε προσθήκη 

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών:. 

3. Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:. 

4. Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:. 

5. Τυχόν παρατηρήσεις: (βλέπε προσθήκη) 

6. Τόπος:. 

7. Ημερομηνία:. 

8. Υπογραφή:. 

9. Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο στην εγκρίνουσα αρχή ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους, που διατίθεται 
αν ζητηθεί 


(ή Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει. 

( 2 ) Αν τα μέοα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, του κατα¬ 
σκευαστικού στοιχείου ή της ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρα¬ 
κτήρες αυτοί αναπαρίστανται στο δικαιολογητικό με το σύμβολο «?» (π.χ. ΑΒΟ?? 123??). 

( 3 ) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II μέρος Α της οδηγίας 70/15 6/ΕΟΚ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚτύπου αριθ.... 

όσον αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 70/221/ΕΟΚ 
(δεξαμενές καυσίμου), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/8/ΕΚ 

1. Πρόσθετες πληροφορίες 

1.1. Υλικό κατασκευής:. 

1.2. Χωρητικότητα:. 

1.3. Θέση (-εις)τοποθέτησης της (των) δεξαμενής (-ών):. 

1.4. Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/τυχόνάλλο (ή: 

5. Παρατηρήσεις:. 


(ή Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.» 


ΑΡΘΡΟ 5 


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2001 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ήΜρ: νννννν.θ1.9Γ 

Θ-ΙΤΙΗίΙ: \Λ/θΐ3ΙΤ1Η5ΐθΓ @ ΘΪ.0Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 


Σολωμού 51 


ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 - 5230 841 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031) 423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713- 5249 547 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 




Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127/89 120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(081) 396 223 



Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή 




• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θυτο) 



• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 

ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή Οϋ: 




Τεύχος 


ΔΡΧ. 

Ευπο 

Α' 


60.000 

176,08 

Β' 


70.000 

205,43 

Δ' 


50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 


20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 


30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩε παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 αυτό) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθίτιβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α. 


Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. εσόδου 
υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 
2531_υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυτο) ανά έτος παλαιότητας. 


' Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φρο¬ 
ντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

' Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

' Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙθΓΠΘΐ, με την καταβολή των αντί¬ 
στοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

' Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

' Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




























